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Bee isierun sberi kt 


bis 30, September 1951 


22,O0ktober 1951 


f=4 t 
Mengen- Jahreskontingent realisier 
* Warenbezeichnung athheat Insgesamt Import Tosgesamt DDR por ¢ 


Elektromotore 0,25-1 EN Steck. 120900 - 4195 + 4195 - 
Elektromotore 1-10 KW " 31000 - 20810°- 20810 - 
Elektromotore 10-50 KW = FASO 2 3a6S / 3465 - 
Elektromotore 500100 KW " 1780 - 726 « 726 ” 
Elektromotore Uber 100 KW # 700 « 126 / 126 = 
Kranmotore 7 2700 = 2628 + 2628 im 
Plektrovot.f.Gleichstrom ™ 1425 - 560 - 560 - 
Generatoren bis 40 KW " 2700 - 2129 ¢ 2129 - 
Generatoren 40-100 KW " 520 - 926 : 9726 - 
Starkstronkabel km 4000 - 277,959 277,999 - 
Sohatire und Leitungen id 28500 - 10225,136 10225,136 - 
SchweiSelektroden to 6000 - 35236, 043 3236, 045 ~ 
Drahtseile " 4000 2149 1737 ,709 750,212 967,497 
Sohrauben, Bolzen,Mut tern " 8000 = 3763, 350 3763, 350 - 
Nboten " 2400 - 1383,856 1383,856 - 
Ketten " 1400 - 427 , 969 427,969 - 
Nigel " 4,000 - 1494, 583 1494 583 ” 
Walsleger T-Stok, 4900 - 4216, 376 1216, 376 - 
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! Buyecckeuh Pour ¢ HAITAAIS FoNa PesiHSanug 3a OTTETH Wecey Hapacrozonano 38 oTgeTe cidchy 
Zugeteilter Fond vom Beginn des Jabres Realisiert im Abrechnungsmonat Verbrauch im Abrechnusgsmone 
J ; Bom | rou sueze / davon: 
= HWomenkaaty pas MaTepNass | B TOM aneze / davon: | nox rexo o7| 8 
afn ; Mate. 13 3a. #3 pers yen 10 a xan | wepemame 
: 33 COR m3 30H CEIAIOB [He I10C- RoMmeHC, a spytm 
Beero woe | - oars 30uN CCCP Serpan | Texcuafa ‘rapmmkop)| exersam | Hroro Boero ml eentoee: pus pee 
uid Material laut Nomenkletur ae icici pom || CCCP im 3crpan | gus der ee ug-.” [oun Taigeis| semendieven’- Fabet G 1 soxerso | Byam | pesowT | ap 
me aus der aus aus Westz,| Ostzone  UdSSR_ Westzone es Test Werken, | Kompen- panied i for | sbgegeb, 
Ostzon: UdSSR , und dritten und dritten | ni sationen juktion. fende | Kapital- andere: 
. | lem Landern | (a Reparetur.| banuten | Werke 
A 2 i 3 a Ts | 6 | 7 a) 10 i 12 13 4 15 16 7 18 vy 
RNOCTPOCHREA | T 
_ __|_Maachinenbeu = : i ! : ewes r 
: Toxapaue cTAaEE ‘ | 4 
1 _Drebbinke x | ——oo 
2 CrammE Fapycerbune H 
‘ 2 Karuselldrehbinke : | | + 
3 CTagEN pesos ,sepane . ; 
Revolverdrehbanke _ 5 i | 
n ‘ Apyrue crankn 
i ¢ Drehbanke 
4 + Saexrporexnncs 
¥ Bektrotechnile | : 
2 : 7 
2 |S) Bitnnence 025-1 ew | 28 ze [4s [eo i9 8 4 
= ! | ; 
* { 6) Bittomere tioxw 885 2 e7___|77t__|voo be 2228 
i t 
| Suerrpomoropy, 10—50 rar. H : i : 
7." Hektromotore, 10-50 kW 268 _I6 : Gg eI 5 I Ir 
Qacerpomoropu, 50—100 gp. | 
8 evtrom= are, 100 kW. i 78. 76 a 
Qu np dual, SBE 100 EBT. | H ‘ei 
9 Fekuomotore, aber 100 kW t BI 8 Q a 
' Kpagoswe soTopat : | | i ‘ 
. 10 Kranmotore | f | I If | 719 — ee 
‘DaekTPoMOTOpA! DOCTOAHEOTO TORS ! 5 | i E a i 
ry at Hiektromotore fir Gleichstrom { 68 ! i iets) 76 76 
£22 Cencroren bie 40 EW | 70 | 70 __|tso__|rs0 
' 13 Texeparopal, 40—100 mpr. : j 
Generatoren, 0—100 kW . 
‘SacnTpo-maTepual ! | Py 
Bektro-Material ' i 7,6 | 
7 14 _ Sebecataeet = . Reine a | ree 
15 lilay pst @ YoTamosou. EpoDORA TY eG tte “ 
_ Schoire und Leleungen, TOM ed | 
SwaRbAponola E OOMOTOTEAS Mtb TH cles bg Abii ' = x 
16 Lad und wo | 60,6 | 00,6 | I7s- a i? 8,970 0,730 8,200 0,04 
‘SUeRTpOTAME TAM ames os ; an ey i fa) oe 
i oie a. ur. | 2 | tes, rer bac, rer! 26 346 3,36 [12,268 12,56 
18 Crapowmme alexrpoy TH i Eten A | ¥ ee 
SchweiBelektroden to 5 - S50 .— a = 
ipotme ‘ 
19 Tpamcnoprane Goukn Tmt. ' : 
Traneportiiaee und Bebilter | tStade ; 
Tpoo | TH : { 43 
20 | Piaets | i 407 4,1 2,7 26,808) 43,3 
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OTYET an mepuon ¢ 1.1. 195] 0.30. D-TSSD Em ORY a Ee ert 


Bericht for die Zeit v. 1.1. 1951... bis... 50e9..2551 ~ des Werkes 


Posiwsaxue ¢ natars roxe HapacroxoBsuo ¢ Hadara roxa 
Realistert vom Beginn des Jahres Verbreuch vom Seginn des Jahres 


HomeneiearTypa Marepaere 


Material laut Nomenklatur 


*E SE 


22.11 121-116 


miliz 


2211 210 


Daexrpomoropar, 0,25—1 xer. 
Hektromotore, 0,25—1 kW. 


Saexrpomoropa, 1—10 xer 
Hektromotore, 1—10 kW. 


Duerrpomoropst, 10—50 xer. 
Hlektromotore, 10—50 kW 
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Bericht far die Zeit v. 1.1. 1992.. bis 30-9197 Fe des Weskes.... 


: weoan 
Buzereauu Poux ¢ mais28 roxs Pearusauad 3a OTUOTH MOOEH . eae ehiceivadgueisnat 
Zugetellter Fond yom Beginn des Jahres Realisiert im Abrechnungamonat Verbrauch im 


i FomengaaTypa marepusas 
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“OTYET aa nepmonci.1.19 x0 a tite 
_ Bericht far die Zeit v. 1.1. 19......... bis aeea pe na teatess hes Weekes onan een ecntnes cnnnnecconecee ee eetmeernnreeree el 


Pesrmaamus ¢ Wsdara rors Hana crexet ase eS 
Realislert vom Beginn des Jahres Verbrauch vom Beg 


Homeneaatype matepmara 


ma 9am uo 

ma 20m xounene. m Ha 
CCCP | a8 crps ) | oxen mpors- | sxcroar. 
ra fies ‘ BOXCTRO | nyax = |RAU-pewouT 

Kompen- for di far far 
ee Produktion | laulende |} Kapitel- 
| Reparatur. | bauten 

ED 


Material laut Nomenklatur 


pose (mpoxommeane) 
Sonstige (Fortvetsung) 


L028.281 \tISe dst |1088, 046 67,585 17,450] 2 
£58,494 | 545,128 |4d6,329 52,58 | 17.70 


220,67 | 226,0 pee 0% 2 07 


4612210 {220 


85 12230 / AD 


Approved For Release 2001/09/10 : CIA-RDP83-00415R010200020013-1 


Approved For Release 2001/09/10 : CIA-RDP83-00415R010200020013-1 


OTHET 2a mepmonc 1.1.19 7 20. 


Bericht fir die Zeit v. 1.1. 19.2.1. bis 


Aspacroxopawo 3a OTTETE NECA 


Bugeresuui Poul ¢ WRdAaALA rors 
Verbrauch im Abrechnoungemonat 


Zugeteilter Fond vom Beginn des Jahres 


Ilowenmaatypa maTepmara 


Material laut Nomenklatur 


Mamnwocrpocuns 
Maschinenbau 


Tomapaue cTamEE 
Drehbanke 


CraHem KapyceapHme 
Karumelidrehbanke 


Cranan pemorbnepine 
Revolverdrehbinke 


Apyrme cTanku 
Sonstige Drehbanke 


SaenTporexuaKa 


BHektromotore, 0,25—1 KW 
‘aeerpowotop, ]—10 EBT. 
Hektromotore, 1—10 kW. 
Daerrpomoroph, 1U—5t) EBT. 
‘Hektromotore, 10—50 kW 
Gaecrpomotopy, 5U0—100 wat. 
Hektromotore, 50—100 kW 
Quewrpomotopsl, cute 100 xu. 
“Iv treme ure, ther 100 EW 
Kpwevbat buivpht 
Kranmotore 

_ Qaerrponotdgy moctoamsoro ToKA 
Hektromotorgfir Gleichstrom 
Temepatopartio 40 xar. 
Genermtoggh bf 40 kW 
Temepargpu,A0—100 sr. 


43,350 | 0,674 | 
{ | 
1800 
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OTHYET 2a nepaonc 1.1.19... '. 20 ee sl ae THO SaBORR Sacer F 
Bericht fir die Zeit v. 1.1.19. Sibis. 30, September 1.951, cer iierkes 


Pearmsanegd ¢ Hatara roya Vispacxoxopano ¢ Havada Toxa 
Reslisiart vom Beginn des Jahres Verbrauch vom Beginn des Jahres 


fg Tow sacse / davon: HoweHearaTy pas MaTepesas 


wm k Bite 
exzaion | (a KoumeHe. 


‘rexcuaba ) | cxercaM Material laut Nomenklatar 


vom Lager tber, 
der Tech- Kompen- 
sab sationen 


2 Mamariocrpoenns 
Moeschinenbau. 


! ‘TowapHile CTaa ER 


22.11. 121, 123, 124, 
125, 129 


QacerpomoropsL, 0,25—I mat. 
Elektromotore, 0,25—1 kW. 


| Elektromotore, 0.25—-1kW 
‘Oxestpomotops, I—10 KBr. 8111112 
Elektromotore, 1—10 kW 


|_Elektromotore, 1—~10 EW 
Saertpoworope, L0—50 xsr. 111 
Elektromotore, 10-50 kW Se 


|_Elektromotore, 10-SOKW 
mr. Qaerrponctops, 50—100 ust. 5111114 
Stack | Elektromotore, 50—100 kW 


wr. | Daexrpomoropsr, creme 100 EBT. Sis 
Stick ‘__Elektromotore, ttber 100 kW. 


wr. . Kpanopne Moropsr 
Stack |! Kranmotore St 


mt. | DXeETpOMOTOPH MocTOMHHOM TOE 
Stick {| Elektromotore far Gleichstrom 


mr. | YTexeparopst x0 40 EBT. 
Stack Generatoren bis 40 kW 


.  , Lexepatops, 40—100 xe. 
Stick | Generntoren, 40—100 kW. 


DCKTPO-ATEPRAR 
EBlektro-Maierial 


5112000 


5114110 


Ka6exs caxonolt 
Starkstromkabel 


TIaypur H yeTaxoBOTH. TpoBogs 
Leitungen 
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OTUET 20 mepuox ¢ 1. 1.19 clgo we eid Te WO SaBORY *. Ont wk gil a a 
Bericht fir die Zeit v.1.1.1931 bis...300921951__ meee der AG. “TRANSWASCHD 
| Buaxerternud Poay ¢ WATaza roxas Peaxnsanes 38 OTTETH MecaT Hapacroxosauo 38 OTdeTE. NOCHE 
Zugeteilter Fond vom Beginn des Jahres Realisiert im Abrechaungsmonat Verbreuch Im Abrechnungsmonat 
| Ena. : 
Homenkserype MarepEsze 8 row meze / davon: oxy sexo 01 Brom tacze / devon: 
je . mamep. 1 3 33 Sail = papaxse yom xo sp 
' aS COB: BB 205H CEXALOB (we Hoo- | mAMEEHC. epens 
Beero rae ws) oom | 20H | CCCP | x 3 erpam | vexcmnéa | raxmaxos)| cyermmu | Hetero Beero = | ee lene 
Material laut Nomenklatur Mengen- I soxn | CCCP [#3 crpan| mus der H ne ae = \ on ae paige pewomr | «pmxream| 
aus der ous aus West | SHEMK@C | XMSSR | Wesimane | der Tec ahah Kompen- fardiePro-| fir itr abgeqeb. 
woe | TASTE | und dritten unddriten| sab | (tht vom | sonen duktion | lanfende | Kapital jan andes 
| tpors| linden | DDR [Import Landem Leferanten) Reparatur.| bavten 
1 2 3 4 5s z 8 9 10 Fy 12 13 is 15 16 17 18 19 
jporme (upokoxsemme) | | i 
a | & yakes, BERTH TH 7 ae) 
Bolaee, Muttern, Schrouben. to 166.1 4o 2,2 a 
Samm TH ; ? 2,4 
2 | Neen | to | 939,05 |839,05 135 4 0,7 | 136,1| 106,7, 106,6| 0,1 
Ile TH . 4 
23 | reoen to 73,4 73,4 4,6 1,6 2 2,4| 0,5! : 
| Troaya ETCILELC TH 
| Nigel w | 437,5 |437,5 10 3,4 4a,i| 45 | 13,6| 0,5] 0 
Ulapmno-m0u0EekE TOT. 
% | Kugelloger tsac| 242,95 |212,91| 0,04 23,034 0,123, 0,181 | 0,037 |_0,032| 23,4 
9 * 
3, | Poxmmo-oymmumese TUT. : 1 \ 
) Stick r 
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Peainganuas o mauasa rors 
Realisiert vom Beginn des Jabres 


, w3 aan. 
a COB, ma | omar 
OH CCCP >a 8 erpan 


aus des 


und dritten 
23R Import | Lindem 
2. 
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OTYET 2a mepwonc 1.1.19 24 go ~ ve See 2+ mo sasony 


HapacxojoBauo ¢ Wataza roya 
Verbrauch vom Begiun des Jahres 


Homemxazatypa warepuaza 


Material laut Nomenklatur 


996 95 db lh 


1311,9 | 1220,4 17,9 


55551: Att 
35,5 _. 


722,71 691d 3,6 | 


20,4 | 24,1! 3,3 


135,8 


146,1 | 125,2| 41,8 


181,239 0,418 


142,969] 123,498 2,016 


4612-210 / 220 


46 12 230 | 260 


25X1A 
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jf 


= swtowelo* . ? 
Realisationsbericht far 3e,5ept. 1951 


Baschisernban u. Blektretechnik 


B.Bargcete Teme et ete Teme Temem ene Tete em tT Tae Cal tak tad tel ee 
Nr. Warenbezeichsung Maboin- Zutweilung Realisation Bestend 
cnn nnnnneesttttscecsceceeerenererererere carenenane ta 

4.Drehbénke Stok. 9 3- - 
2,Karussolldrehbinke . 3 3 - 
3 Revolverdrehbaake a 7 4. - 
4s, sonst .Drehbaske bal -~ - td] 
5.E1,Mot.0,25~-1 EW . 1594 1139. 472 
A 4 8 feto 7 . BASS 2165 875 
vy. * * ‘1o-50 . 100 36. 33 
8." " Sent00 * al 6- - -- 
Ag @Krenmotore * 2 - 
+4.4@.EL Mot .f Gleichstr. . 9 5 
41.4%. .Generat,bis 4o KF. . 3. - 
43 42,.Sterkstromkabel ku. 6.33 2,8- 8,2- 
oo (4.43. Schntre u,Lebtungen + IM, 475. 2,5: - 
1S. he . * kn. 4286,7 - 4186,7. 561 - 
/4, *5.Lack-Dynancedrabt to 3e,5- 47,8. 20,5 - 
41.46. Glihlempen +.Stok. 99,89. 24,737. 14,35, 
a t.TM. - 938.5. 7o,5- 
/$ 4%. SchwelBelektroden to 95. 49,21- 47,77 
4g, 7% fransportfaisser Stck. -- 2 C- e- 
20. 49.Drahtseite to 15,1. 97,53, 1,38 - 
24 Q@.Bolzen,Muttern ,Sohrauben t.Stck. 320,77- 176 ,4 - 91,01- 
22. 24.Hieton to 25- 15,58. 9,2 -- 
23 2m Ketten " 14-0 3,2. 0,7- 
{4 @ Migel . 152,67. 4487 ,4 72,2 - 
i% ae Kugellager t.Stck. 575 | 483 - 945,8. 
2%, 25 Rolleniager ° . Pe 410,83. 
25X1A Stellvertr, Gexeraldirekter 


sad * awtowelo" 
( Sonia) 


/ 
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QTYET za riepnox c 1.1.19 x0 ° 


Bericht far die Zeit v- 1.14.19. fit cc oncenevcevsneneescincenen tee ceceetnmnencom __. des Werkes----- cc necenesenneneenasersrottt 
Hapacro,opano 38 oTTeTm Meoek 


Buyerennnt pour © WATETS TORS Pesruganwa 33 OTTCTE wecal, 
Verbrauch im Abrachnungemonst 


Zugeteilter Fond vom Begina des Jabres Realisiert im Abrechnungsmonat 


Fowenkaaty pa MATEPESES 


Matesial beut Nomenklatur 


Cremes Eapycelbenie 
{ Karnaselidrebbinke 


Crank peporbeepeHe 

Revolverdrehbanke 
dpyrne crane 
Sonstige Drehbink 


pu, 0,25—1 mst. 
Blektromotore, 0.25—1 kW 

pat, 1-10 EBT. 
Blektromotore, 1-10 kw 

par, 10—50 net. 
oak on, i008 WD. kW 

60—100 BsT. 
50—1 


Tesepatoper xo 40 KET. 
| Generssoren bia 40 kW 
Teseperopal, 40—100 xst. 
0-100 KW. 
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Bericht ft die Zekt ¥. 1.1. 19. BEB enn hee Were nc nenevcen ene nneeneeeeeerncenmecereannneneenn tama = 


Hepacroyopano © wOTSAe TOMA 
Verbrauch vom Begisa des Jahrea OcraTor 


Pet=msamad ¢ BATA16 rose 
Reslisiert vom Begiam des Jahres 


Homenezarypa Matepeere 


i xe 
oom 
o shsieae ges Material laut Nomenklatur der deviechan 
aus der - ron anderen! Nomenkletar 
Omzone UdSSR | Westsone | der Tech 
und dritten| snab ~ 
Liedens Lieheranten) 
i Eee ea 


Bs] 8| 8 
ig) | 8 
5 
3 
ele 


7211210 


epee 
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OTYET aa mepsonci.1.19 ..x0 cee i ntaeanesesenns ED SABORY ite se ntnnntennenmmnnnnnmmnns ice ae 8 
Bericht fir die Zeit v. 1,1. 19... Bisse le hes Weer ees anes enenee eee eee ceenne re cctecceeerreectamnnramareerceranmeesnee ct 
Buxzezemani Gouy ¢ havara roxas PesTNSS0NH 88 OTIETH. MECTH Hspacroxodano 38 OTTETE weesk 
Zugeteilter Fond vom Beginn des Jahres Renlisiert im Abrechnungsmonat Verbrauch im Abrechnaungemonat 
au . 
a) Homenksarypa marepaeia ~ B Tow were / davon: MOT HEHO O71 
x Bee: 38 3alL mas |aawoxow yea] m0 
eee 43 COB. we ‘OHI cexazon | {ue hac BOMene. 
Beero a0 erpan | Texcaata | TABI EEO, Cate hg 
La, Material laut Nomenklatar Meng woe as apones i sara bee 
ne. einheit | Inegesamt one CCCP [mSecrpan | ausder | ou ans vom Lager !vonanderen| —_ aber 
sus der aus aus Wertz. | Ostzane | UdSSR Wesizone | der Tech- Werke, Kompen- 
Ostzone UdssR | und diitten und dritten spab (Richt vor, sationen 
_ 2 J 
1 2 3 é 7 8 9 10 11 12 13 
jpowme (upoxonacame) | 
1 | Boxns, redixa, senrrut TH = Tt 
Bolsa, Schrauben to Dye 
2 ad TH 
Nisten _lb 298 
a3 | Dem TH = 
Kettea to 2,3 
Teese crpomrersane TH 
bid to 8,7 0,8 
Tlapanc-soQaen THT. 
a {orice 0,63 
Poxnse-20, EEE Tur. 1 
% 1StOdke 
a 
a | 
a 
—|__ 
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OTUET 2a nepmeg c 1. 1. 19 
Bericht far die Zeit y. 1.1. 19......... bis. 


Pesrmsamua c Macaia Poza 7 Hapacroxyopano © Havtada roza 
Realistert vom Beginn des Jahres Verbrauch vom Beginn des Jahres 


Homennaatypa MaTepaara 


mB 
SECMAOAT. 


EYE Material laut Nomenklatur 


fir 
Taufende 


Ilpoane (upoxormzexne) 
Sonstige (Farmesgung)_ 
Borrtsi, ralign, BHETEL 
Bolzen, Mutter, Schrauben 
Saxaenen 


35,6 23,9 
14,5 2,1 
411,70 | 0,4 


71,1 46,- 
7,70 25> ; 


ae 


4612210 {220 


4512290 / 200 
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Sensemne TH ! 
ein ts al Ea Obs BEE | CPP 25} 
Tem TH 
Kear wo | “ae | Ace 4,88 ASE | ATH: EAS 
Taogam erpoxrex.aus TH 
to oo Me | a | 43 | i “44 ¥xg 
Tilepanc-noxmaexx a 
ee isea| Zap | 3 titty ¢_| IEACHEL Aft 
Poluko-HoxmEReEE , E 
Rollenlager |_ bStOek A TULY ay Li MASE LAG a494 OVE hy 
Ea O° | 977 
Mn bobahe 6 | ar | an 
fecky a | we | ax 
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3.4, AGS... mo zapony 09 A 


OTUET 2a nepuon ¢ 1.1. 19.54. a0... 


Bevlcht ftir die Zeit w. 1.1. 19 Bi emer 
a 
Hspacxoxonado ¢ Hatszs TOR: 
Bae apien des eke h vom Begin des Jahres 
eacisien vom Beginn des Jahres Verbranc 


HomeuxzaTyps MaToOpasre 


Material laat Nomenklator 


i i 
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. (96.9 TS61 bs. HO SABONy aon.Poceten.Y=se Ragone” Piha 


___ des Werkes..... ga6 "KAUSTIES 


Buyerenwuk pour e wataxa ross Pesansanua S& OTTOTH wecat, 
Zugetetiter Fond vom Beginn des Jahres Realisiert im Abrechnungsmonet 


Hememnzarvypa waTepeaze 


Material leut Nomenkiatur 


Badd 
A 


Poa ge oe 
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| OTUET 2a neproa c 1.1. 19. 51 x0 30.9. 1961 ee . HO 3aB0ay @oz. Teo. Ann. 6-30 "Hayotex®...... ? 


Bericht far die Zeit v.1.1.19.51 bis. 306921951 des Werkes SAG "KAUSTIK" 


Peaanganmuad ¢ Hadaia roxs . WapacxoxyoBaHo ¢ Hadada TOxs 


Realielert vom Beginn des Jahres Verbrauch vom Beginn des Jahres ¥8 nos. 

Ha cKAgTe 

B tow Here / davon: Ba SOEeI, 2 Homennadatypa maTepmaaa newenpol ae 

! m2 3a wo ee HOMEEELSTSPH n/p 

| aa 20K extajos | (me Fownenc. eee | 
CCCP 4 3 crpan' texcus6a clermat Beero vinous’ ae a as a i i Positionsnummem , Lick 

ve V staat taser pe Insgesamt BOCTRO Hymn | Ral-pemMouT Ls Material laut Nomenklatur der deutschen Nr. 

UaSSR Sue_| der Tec Kompen- far die for; fir | Nomvenkisnt 

sé onab sationen Produktion laufende ; Kapital- A 


Reparatur. | beuten | 


3 25 2B 2 


ManlHHOcTpoeHHa 
| Maschinenbau 
TorapHile cranEn 
Drehbanke 3 ja a 
CraHEn EapycexbaLe mig 
Karusselldrehbanke i 
CraHka penoiIbsepane 2211210 
Revolverdrehbanke ce ee Se 
“Ipyrme eranae 22:41 121 
Sonstige Drehbanke eid 
‘SuexTpoTexHHka 
Hektrotechnik 2 ‘ 
QaerTpowoTopyH, 0,25——1 EBT. S111 it 
Hlektromotore, 025-1 kW poet 
i Saeerpomotopy, 1—1) mer. S111 112 
Elektromotore, 1—10 kW = Res 
DaerpoworopH, 10—50 EBT. 5111113 
| Hlektromotore, 10—50 kW. Bates x 
Baestpoworopy, 50—100 ger. SLU 114 
Hektromotore, 50-100 kW. 7 
| Qaerrpomotopy, cBEmme 100 ger. 5121145 
Elektromotore, aber 100 kW. a 2 
i Kpagosne MoTophl 5112120 
i Kranmotore 7 _ . x 

DXCETPOMOTOPH MOCTOMHBOPO TORR 

Elektromotore far Gleichstrom 2 aoe 

Teseparopn 40 40 KBr. ¥ 
i Generatoren bis 40 kW. . eran 
Tenepatopy, 40--100 ker. 14120 
Generatoren, 40—100 kW. ot 
SaerTpo-maTepHaAd 
Ka6em, casosolt 

1 

Star! $135 110 
Tiaypa & YeTaHoBROTH. IpoBoya 51 35 160 Ges, 
Scunire und Lettungen 2S= 
DMaKbLEpOBOIs H OOMOTOUNAd Melb 5135170 
Lack- und Dynamodreht : 
QueKrpoxamit 
| Githlampen sama 


; Ceapotame sxenrpomel aes coe 
Schwellelektroden : bocce 


; 4999000/ 38 6840 


4814000 
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OTGET 2a mepmenc 1.1.1951 yo 30.9.1981.7... ............ NO SapoRy Con. Toc- ARK. 0-38. “Rayaran”... — 8 
Bericht fdr die Zeit v. 1.1. 19.54. bis ....300921952 des Werkes.... SAG. "KAUSTIE" 
Bazexseunad Gowy ¢ Fayarza rois Pesimsanug 3a orverE wecan Hapacroxzobano 38 OTTETE MOORE 
Zugeteilter Fond vom Beginn des Jahres Realisiert im Abrechaungsmonat Verbrauch im Abrechnoungsmopat 
pi : Eno. - 7 
ais Homexnsaryps Maropwsis B Tom twcze / davon: mam! ms [woryaexo or - 
=m B3 COB. cour poms cemssos | (we noe. Komment. - Boero = 
Beero SOREL u 3 crpan | ter TABOIHEOR) | cyeikaw Tero 
Ld. Material lawt Nomenklatar 5 COB our oom i 7 poms 
Ne sinker | Insgesamt 20m mS erpan | ans dex ans aus | von Lager ;vonanderen| —_ iiber Gesamt | Insgesamt | BOACTBO 
aus der aus | aus Westz J Ostzone | UdSSR | Westzone | der Tech- | Werken, Kompen- fardie Pro- 
wod dri und drit saab i jionen 
Jahres | Ostne | UassR | unddriten und driten : etre, aa dokiion 
1 2 3 aie ais 5 6 7 a 9 10 Pr a ee =) 16 15 16 
jpomee (mpoxoxmceme) rozose® { 
Boru, radixs, paar TH a j |______! 
21 | netaan, fo 36195 | 361,5 2654 | 26,4 4354! 
Jaxueuke TH : 
C 22 | Nien _| te 51 51 04 0,4 | 1,7 0,5 
2 Ile TH i ; 
Ketten to 6 6 92 0,2 Or2 
Teoeam orpomrexaue TH 
bia ts 60,5 | 60,5 3,57 : 1,5 5,07 | 6,913 | 3,281) 
35 tora | Gp 654 0,535 | 05535 | 0,589 | 
% Possko-RoyerE ‘uur. 
tsk] 2,2 2,29 0,12 | | 0,12 | 0,13 0,13 
oF - | 1 
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‘1 9.9.1954 .Axn.O0-aa "Kay oTer 
OTUET 2a nepcon.c 1.1.1951 a0 20.9.1951 r- To 3aB01y Cos.foc. Akt 
: TK* 
Bericht far die Zeit v. 1.1. 19.51. bis 3500941951 : des Werkes. .... SAG. "KAUST 
a TispacxozoBanwo ¢ Havada Toxa | ; 
LAG feictlae coor en Verbrauch vom Beginn des Jahres OcraroE 3 nos. 
Realisiert vom Beginn des Jahres Sieevate ee ; et re 
oxy B TOM WHee davon: Ha KOHeT, EXEE. Homewkiatyp Sia aypet oa 
a : a. - me 9 iH 
a5 pad. P) apse yeh no aa: heperano mecala xaMep. a 
exanson | (He oc- | Koxnenc. Ha Ha KaI-crp-so.  ApyrExt : oe : 
as cocr a3 arpa reveuata | rasmumros) | exes Hroro Beero mpow3- _ 98ctl.30ar. " mper- a ise yee | Material jaut Nomenklatur | der deutschen | Nr. 
30H t BOACTBO HYSIN = KAll-peMOuT| UPBATHAM am Ag! aime 
Lager |von anderen fiber Gesamt Insgesamt s | ter 
Ozone = a55R cae “Ger Tedy | Werke Kompen- fardie | far far | abgegeben]  asonatsende alate 
us “i oe "| der VSV ionen Produktion | laufende Kapital- | an andere 
| creeks anab {pice vom | avai Reparatur. | bauten Werke = = = 
len iLieferanten! 
ne ese a » | » 31 32 33 
2 2 z = m = = a = fipowe (npotoamenne) 
\ | i Sonstige (Fortsetung) 
| : tk aw, TH Bourn, raliga, BEHTH 48 18.000 21 
pe “eA | 201 187,67 to Bolzen, Muttern, Schrauben 
250,8 | 25058 | 251,69 49579 _| 20799 |__ ; TH | dawzenuu 7 48.21 000 2 
, i : i ost EE 
oe fs) i 8,09 to Nieten ne ei 
56,2 | | 36,2 3754 27 413 3 Ai : TH Tena 4811000 23 
bse. ate ii i ot! | 056 to Ketten 
\ 8,30 i i : | 8,301 72901 Ts 9 | eS Unie as a 
2 = zi 
. i ; | / | to Nagel 
31456 18.3 49,86 45,560 | 5,065 |15,942, 24,555 124360 ur, | Wapawo-oammunaEK 4612210 / 20 8 
an | | 3.84 | \ 1,992 tStic | Kugellager 
A 841 2230 - 22331 : a 7) rent. Pox fo noauieora a } 4612-290) 200 26 
: R 
& : i 2,145 0,558 Stick | Rollenlager_ - | 
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= ee 25X1A 
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OTYET 2a mepmex.c 1.1.19 52. x0 30¢9-1951. mo BaDoRy .  SEMNUEREOT™ Seen cetevemnemm ; 
Bericht fir die Zeit v.1.1.19.52. bis...30-9e1952. ____. des Werkes. Abt. d-Sow].Staatl.act, Ges, rhotoplenkn 


Barveresunk Pour ¢ Waitara roxas Peaamsanig sa oTTeTH. MECaT HapacxroZoBand 8a oTvetE, MOOER 
Zugeteilter Fond vom Begiun des Jahres Realisiert im Abrechnungsmonat Verbrauch tm Abrechnungsmonat 


Haowentsaty pa mutepaasa : B Tow yxcxe davon: 


, : : | | ORCHLNOAT. 

Material laut Nomenklatur vom Lage: Ton ensera Gber aymN | 

: - ferken | - 

det Tech: | Ger vw | Rompen 

(nicht vom S##onen 
Lieteranten) 


it 


| Toxapaue creme 

Drebbanke 

; Cramaw xaprceabHne 

|_ Karusselidsehbanke 

Cramme peporsaepane 
Revolverdsehbbnke 

; Apyrwe cranen 


QacnTpoTernmca 
Blekirotachnik 


Suexrpomoropy, 0,25—1 usr. - 

Blektromotore, 0,251 kW. 

Saestpomotopa, 1-10 eer. 

BHektromotore, 1-10 kW 

Sueerpomoropy, 10—-50 usr. 

| Blektromotore, 10-50 kW 

{ Suearpoworops, 50—100 ner. 

| Elektromotore, 50-101 kW 
“ren, worspel, case 160 get. 
iehuuagled, dber 100 kW 


QuexTpoMOTOpH HoOcTowmBOTO TOR 
| Elektromotore flr Gleichstrom 
Temeparopy 20 40 kar. 
_Genesotoren bis 40 kW 
Temepatopsi, 40-100 sar. 
Generatoren. 4-100 kW 


Ehektro-Material 
Babexp cayosol 
Starkatromkabe} 


Ulay par & yeTanopom. ZpoBo,a 
Schmtire und 


QMAMLEpOPOJA M COMOCTOTEAL Med 

Lack: und Dynamodraht 

Suerrpozanma 
—Gtthlampen 


Ceaporme arerrpoxat 
SchweiBelektroden 


to 


Tpemcmoptawe Gowen 


Tpoo 
Drahtreile 
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OTYET 22 nepmoxc 1.1.19 51 x0 5009-1951... .. WO 2ap0Ry Ee ed ; Renata 7 
QB accent des Werkes Abt. d-Sowj Staztl.Act.Ges Photoplenka 


Bericht fOr die Zeit v.1.1.1992 bis 30+9-4 


Pesamsauna ¢ S292078 TOs HapacxozopaHo ¢ Madara Tora 
Realistert vom Beginn des Jahres Verbrauch vom Beginn des Jahres 
BE CREE ; 
ini 5 TOM ameae / davon: wa Kone HoxmeneaaTypa MaTepmara 
5 ae) E wo 
ny OB, a SOHLI Kaa 108 xommenc. = cies 


4 c Ha : ua rall-Ctp-BO 
HL CCP ou 3ecrpan Texcuasda ) | exexman npous- | anerstoe?. is Rest 


aus der aus | vom Lager poxerso | HYSAN | RAI-peMOHT am Lager 

Onzone —- USSR der Tech- akee, q far die for far for 

nab Produktion ; laufende | Kapital. | 
(nicht vom 

Lieferanten) Reparatur. | bauten 


rz) 2B 29 20 i 32. 


Material laut Nomenklatur 


Monaizende 


MamurocrpocuHa 
Maschinenbau 
| Tomapaize craaeH MU 114 
| Drehbanke 7 
Cranen wapycexbaiie wii 
Karusselldrehbanke D 
| Crauxu penoxpsepane 211210 
Revolverdrehbanke 
[pyrme cranme 2214 124, 123, 12%, 
Sonstige Drebbanke 
QkeKTPOTCIHARS 
Eiektrotechnik . 
‘Sxexrpowcropsl, 0,25-—1 apr. SL M1111 
Hlektromotore, 0,25—1 EW 
Sacerpoxotopy, 1—10 Ear. SLi 112 
Hekiromotore, 1—10 {W. 
QaerrpomoTopy, 10—50 mBr. 5111113 
Elektromotore, 10—50 kW. 
Saexrpomotopst, 50—100 Ker. 5111114 
Hektromotore, 50—100 kW 


DAeBTPOMOTOPH, CBLINIC 100 xst. af 5111155 
. Hlektromotore, fiber 100 kW. 


Kpanosne MOTOpH 5111190 
Kranmotore 
‘SxexrpowoToph! WocTOMHHOTO TORS | st 12000 
Hektromotore fir Gleichstrom : 
Tenepatopn Jo 40 KBT. 14110 
Generataren bis 40 kW Sts 
Teneparops, 40—100 ner. 
Generntoren, 40-100 EW. 
QsexTpO-maTepnal 

Flektro Material 

Kafex, sioneh 51.35 110 
Starkstromkabel 


Illayper & ycTanobo ld. Upoaora 5135 160 tex 
; ” BRS 


8,720 | 8,720 
3,35 
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YIRIOERE CADET Cee Y SNCF MET ermine 
elaeeran 


OTHET 2a wepsoxc1.1.1991. x0 300921951... coves MO BABORY ee eee M sanfladccedia 8 
Bericht fOr die Zeit v. 1.1. 192... bis...30+9219)1 _ desWerkes. Abted.Sowj,Staatl. Akt. GesePhotoplenka 


Buxexenunk Hows ¢ Waisrza Teja PeaxrHaamed 3a OTTETH. WeCET 
Zugeteilter Fond vom Beginn des Jahres Realisiert im Abrechnungsmonat 


OLY THO 0% 

3 SABOIOB YC mo 

(we voe- 
‘TaBNYEIOR) 

Material laut Nomenkletur ne 


von anderen! 
Werken 
cer VSV 


(nicht vom 
Lieferanten) 
12 


Homemksaryps mareprazs 


HspacxroxoBano 38 oTwerTe Meoan 
Verbrauch im Abrechnungsmonat 


85 | -,05 
79993 |=, 791 f- 
7162 |~,031 
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OTUET 3a nepuoa c 1.1.19 51 x0 304941953 


: Bericht fOr die Zeit 7.1.1.19.2h bis....202924992... hotosienka 


Hapacrojosano ¢ HATaLa Toxa 
Verbrauch vom Beginn des Jahres 


Pesimsenus c MATAIA TONS 
Realisiert vom Beginn des Jahres 


HomenerxaTypa watepmada 


Material laut Nomenklatur 


3052 61,24 
8,5 8,5 | 8,85 2,69 | 6,16 
11,27 11,2T| 10,763 9,263 | 1,5 
3644 9,6 46,- | 34,62 | 13,6] 14,67 | 5,75 | 6 
4,219 =,145| 14,663] 15,136 
-,058| 1,416) 1,727 
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OTYET 2a nepnon c 1.1.19 xO 


sericht far die Zeit v. 11.19.54 bis 


Hepacroxosano ga oTieTe. Neca 


Buaerennul oux ¢ Bava Tox Peaansauas 3a oTdeTH. MeCAT 
Verbrauch im Abrechnungsmonat 


Zugetellter Fond vom Beginn des Jahres Realtsiert im Abrechnungsmonat 


Homengsatypa Marepaats 


\ 
m son 


CCCP 1 3 eTpan 
Material laut Nomenklatur 


_Hektrotectaik _ 
Saecrpomoropy, 0,25—1 ner. 
Bektromotore, 0,25--1 kW 


Baewtpoworopal, 50—100 mst. 
_Hektromotore, 50—100 kW 

a erpoworopH. cssumte 100 KBr. 

kL stcimotore, Yber 100 kW 

Kpasopnie MOTOpA 

Kranmotore 

‘DaeeTpoMorophl THocrosnHOro TORS 

Hektromotore fix Gleichstrom. 
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Pear ssaQNd © Matals roye 
Realisiert rom Beginn des Jahres 


He pacxox0 Bano c HaTsza rola 
Verbrauch vom Beginn des Jahres 


Exe. Homeweraty pas MaATOpaais 


mgen- 
cinheit | Materiel laut Nomenklatur 


Mamunocrpoerns 
ee Maschinenbau ey teas 
sir, , Towapuile cramEn 22s i—116 
Stack | Drehbinke peti 
| Craps Kapyoerune mii 


pe 
Stack | Karusselldrebbinke 


mT. CraHen peBosbpepaHe 
Stack ' Revolverdrebbanke 


m1i210 


t 
ray 2214 121, 123, 128, 
| oer Dehbeaks 125, 129 
QackTpOTEAHWER 
Hektrobechaik _ 


mr. DxerpomoropH, 0,25—I1 Ker. 
Stack | Hlektromotore, 0,2—1 kW 


DreRrpomMoroph, 1—10 ser. 


Sita 


er Si11112 
Stack | Hlektromotore, 1—10 EW. a 

mr. ‘Qaxexrpoworope, 10——50 sat. 5111113 
Stick | Hlektromotore, 10-50 EW = 

mnt. Szearpomoropw, 50—100 set. Si11 11a 
Stack | Elektromotore, 30—100 kW = es 

rt. ‘SazewrpomoTopsl, CBAIME 100 KBr. 5111115 
Stack | Elektromotore, ther 100 kW a 

mr. Kpanoete MOTOpEI 5111120 
Stack ; Kranmotore 

mr. | DaerrpoxoTopH TocToaH Boro Tora 51 12000 


Stack | Elektromotore far Gleichstrom 


else et eek 


wr. | Teneparopm 40 40 5eT. 
Stack | Generatoren bis 40 kW. 


, Yeseparopsl, 40-—-100 Est. 
| Generatoren, 40—100 kW. 


‘Quextpo-maTepHal 
| Hektro-Material 


| KeGext cazopolt 
Starkstromkabel 


Tilnypar # yeTasoBodH. Tpooaa : 
Schnfire und Leitungen 


5135 160 Gen. 
363256 


Qwampoponoys H OOMOTOTHAd MEAL 
‘Lack- und Dynamodraht 


Querrporasoiet 
Gilahlampen_ 
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OTHET 2a nepron c 1.1.19 20 To 3aBoxy gta epee ates 5 
, Af tue ha 
Ae. Ye takr 194. des Werkes v 44 Me a2 


Poarusanes 3B OTIETH MOCAT 
Realisiert im Abrechnungsmonat 


Lh 
Bericht for die Zeit v. 1.1.19 vf. bis 


HapacrozoBeno 38 oTsetm, mectn 
Verbrauch im Abrechnungsmonet 


Bugeresanh Hoar © wagara roxas 
Zugeteiiter Fond vom Beginn des Jahres 


Beero a 
agen 33 COB. 3 30H 
Inegesamt CCCP | 5 3 crpan 
Ostzone und driten 
Lander 
4 


FowesssaTyps MATCDRGIS 


Materiel lant Nomenklatur 


rrr 
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OTUET ga nepuog c 1.1.19 xO No 3aBony aes Sebi eaatecs ei 8 


, : Ns 
Bericht far die Zeit v. 1.1.19 LA bis Lb. RHEL. ASA des Werkes...... 
i 


Hgpacroxosanuo ¢ HAaTALS Toxe 
Verbreuch vom Beginn des Jahres 


Pesimaanmes ¢ WBUaxa TOs 
Realisiert vom Beginn des Jabres 


Ha cmaye 


B Tow wAcre | davon: ga Kouen Kum. | HomwenesaTypa MATOPESIE memenxol 
(a ine Ha nepexazo wecaiTa wamep. | womennzaryp | p/y 
cxIayps je moc- | Bomnenc. L 
‘rexcna6e | ranmacor)| oxexmax roro Beero pon socio tere are Rest engen- \ 
5 am Lager einheit : Material laut Nomenklatur der deutschen 
‘vom Lager |vonanderen| fiber Gesamt Insgesamt BOACTBO HymXsl =| HAD-peMOBT) UPHSTHAM a : 
Werken | Kompen- far die far fir Jabgegeben] Mionateende | Nowenklatur 
der VSV | sationen Produktion | Iaulende | Kapital | an andere 
Beparatur. bauten Werke 
Tlpoane (npoxormense) 
= = So eS = = Sonstige (Fortsetung) 
i ! TH Boary, rake, BHaTE 
C9.€65\ AoboS | O84 | bPSP HERS TH UM b4A | Bolzen, Muttern, Schrauben 
~ Al j : c TH Samzenke 
3 SYS PISLA ia 4.039 | 0.648 = ‘A p PF to Nieten ; 
t ‘ TH | ene 4811000 | 23 | 
OPIS Lb lee Ot 2a hae | 7 a, OS. to _|_ Ketten é 
= | TH TsoagH eTponTexpune 193690 oh 
St.d¢0\ PAA | GH YOY 2053 | BPIF | ~ LG OP \ wo _|_Nagel _| 
i put, | lapwxo-noqmaunaRe 
Aveo 2 $66 - 2095\_f9f | _- ITA | stick | Kugellager 4612210} 220 B 
i tor. | Powwto-noxmmmmke 4612200) 40 % 


Bollenlager 
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. . 
Bericht Wird slamal la Monat, aicht spdter 


ak 5. jeden Monate, dngersicht. 


itber die Realisierung der Fonds in der Zeit vor 1. 1. 1991. bis 50,.September. 1951. 
des Werkes SAG. "Keli". Zweigniederlassung Erfurt 


Realisiert im Abrochoasgsmenat 


1 'Westzone Ke | Ver 
Materiat DDR | uassr ; vn jineges, COMPEN- — Gog | 
Lander t 


I. Nemenktatur 
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